Docent HALINA 


EKIER 


pianistka, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, 
aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. 


Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła dnia 20 maja 1962 r. 


Pogrzeb odbędzie się we środę dnia 23 bm. o godz. 15 
z kościoła na cmentarzu rakowickim. 


W zmarłej tracimy długolełniego i bardzo cenionego peda- 
goga i nieodżałowaną koleżankę 


REKTOR, SENAT i GRONO PROFESORÓW 


Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Krakowie 
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